Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 12.03.2003 r. 
odszedł od nas na zawsze nasz Nauczyciel 


śtp 
Dr JAN DESZCZ 


twórca i Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej 
Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego w Krakowie 
w latach 1966 - 1991. Wychowawca pokolenia traumatologów 
i ortopedów, dla których chory jest kimś najważniejszym. Człowiek 
o wielkiej kulturze osobistej i ogromnej wiedzy zawodowej. 
Inspirator i twórca nowoczesnych rozwiązań chirurgicznych. 
Miał dla nas i dla ludzi zawsze czas, aby poradzić, wesprzeć, pocieszyć. 


Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako Ojciec i Przyjaciel. 


Współpracownicy i Jego uczniowie 

Ryszard Broniek, Alfred Ciszewski, Antoni Kostarczyk, 
Wojciech Kostia, Ryszard Laskowski, 
Emil Staszków, Włodzimierz Wolinski 


